VALORI DEI COMPONENT! 


ConcJensatori 


C 17 

50 000 

I* F 

R C 

3,3 

MU 




C 18 

30 

l* 

R 7 

10 

MU 

C 1 

15 

pF 

C 19 

50 000 

[AF 

R 8 

3,3 

M12 

C 2 

40 

pF 

C 20 

100 

F 

R 9 

5 

K U 

C 3 

45 

PF 

C 21 

200 

(XF 

R 10 

500 

U 

C 4 

125 

PF 

C 22 

20 

l*F 

R 11 

1,5 

KU 

C 5 

100 

PF 

C 23 

100 

(J.F 

R 12 

820 

U 

C 6 

15-100 

PF 

C 24 

5 000 

[J.F 

R 13 

470 

U 

C 7 

15-100 

PF 




R 14 

1.5 

KU 

C 8 

20 000 

PF 




R 15 

600 

U 

C 9 

50 000 

PF 


Resistenze 





C 10 

200 

PF 







C 11 

100 

PF 





Valvole 


C 12 

10 000 

PF 

R 1 

100 

K U 




C 13 

1 000 

PF 

R 2 

3,3 

Mil 


1 R5 


C 14 

1 000 

PF 

R 3 

1 

MU 


1U4 


C 15 

10 000 

PF 

R 4 

3,3 

MU 


1U5 


C 16 

50 000 

PF 

R 5 

0,5 

MU 


3S4 







